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Modelo FR-Target 

MunleiOrv: ii Long ftllli. Regular t 

High Haloed? 
Capacldad del cargaaorr 10 dttuohoi 
Lgnqllud del cafiin: 180 mm. 
Longlmd I atul : 555 mm. 
tttiy. 0*5 grimos. 
m-u: IjMtttiln. 
Actblio: Pivanaao n cromidt. 



SPORT 

Modelo FR-Sport 

Womnldn. 52 Laig Sill*. Ranular 0 

High Velaall) 
Capacldid Etel tmmiar. 10 tartiiciM 
LomuliiD Hal cafl ail' ISO mm. 
Ungilud lalali , J !ii mm. 
Pain: l*S pramH. 
HUiS: A|uslabla*. 
AcatoaSo: Pavonado a cram ado. 




Downloaded 



from Star-Firearms.com 



Modelo FR 

Henlcffln: -2? Long RIMg, fleplar a 

High Vitaidlv. 
fcpacldid del cirgedot: Id cartuchn* 
LoDqiliJi) del ciPejii; 110 mm. 
UngiluiJ iotak 1B& mm. 
Pegu; fW grajnos. 
Ukaar FrjiH. 




INSTRUCCIONES PARA EL M AN E JO V DESARME DE LAS PI5T0LAS AUTOMATIC AS 'STAR . 
MODELOS FR, CALIBRE .22. "LONG RIFLE" 

Description. Estas nislolss son dtl tipo semi-aulomaTico, es decir, se utifiza el retroc&so de cada dlsparo para expufsar 
el cartucho dispsrado, amartlllar el percutor a Introducir un nuevo cartucho en la recamara. 

Para sacar el cars ad or. Coja dabidamente Is pistola con la maito derecha y aprimiendo al botflri lateral, que se acomoda 
al pulgar derecho, se desprendera el cargador de sir alojamiento. 

Para llenar el cargador, Tsnga el cargador en la mano izrjuierda, tome UK cartucho con ta derecha y eon la parte de atras 
hacia arriba melalo por entre los bordes del cargador, ernpujando el elevador e introduciendo el cartucho de mDdo que su 
parts trasera se apoye en el lado piano del cargador. Repita esta operaclon hasta que quaden dertro los diez (10) cartuchos. 
Jo qua facllmante podra comprobar a trav*s de la ranura lateral que a este odjeto tiene al cargador. 

Para eargar la pistola. Introduzcase el cargador dentro da la empurladura de la pistols hasta su tope maxima, tenlendo 
cuidado de que quede sujeto por al enganche. Cola el cBrrojo por la parte rayade entre el dedo pulgar y el dedo Inctice de 
la mano Izquierda y tire da el hacia atras hasta su ((mite maximo. Sueltalo seguldamente y en su movlmlento hacia adelante 
sacara un cartucho del cargador y lo introducira an la recamara, quedando el arma dispuesta para el dlsparo. 

Para dJsparar la pistola. Sostanaa la pistola an la posicicn de tiro y oprima ef disoarador. La deflagracion del cartucho 
fcrzara el cerrojo hacia atras, lo que ocasionara la sxtraccidn y expulsion de la vaina vaola, amartlllara da nuevo el percutor 
y en su movimiento de vuelts hacia adelanta, bajo la presldn del muelle recuperador, introducira un nuevo cartucho en la 
recamara. La pistola esta nuevamente dispuesta para el dlsparo, Esto se repile tantas veces como se oorima el disparador 
hasta que el cargador quade vacto, en cuyo.momento la retenida se enclava en el cerrojo y lo mantiene abierto, slrviendo 
asl como una indlcacion si tirador de que se han agotado los cartuchos y ha de reemplazar un nuevo cargador ller.o. Presio- 
nando soore Is retenida hacia abaja permitira que el cerroio vuelva a su poeicidn normal, 
Si la fallase un cartucho, vueiva a montar el percutor y oprima do nuevo el disparador. 

Para usar el sequro. May previsto un seguro que bloguea posltivamente et cerrojo y el percutor cuando es empuiado 
hacia arriba. Cuando el seguro esta en su position baja y se halla visible un puntc roio, la pistols csla llsla para su tuncio- 
namiento, 
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Para dasartnar y arrnar la pistola. 

1. Sacue el cargador. 

2. Monte el percutor. 

3. Oprima con el dedo pulgar de la mano derecha el boton del enganche del cerrojo situado frente al seguro y, mlentras 
que mantiene la oreslran sobre el boton del enganche, coja el cerrojo con la mano izquierda y ampujslo aproximadamente 
oa 5 a S mm hacia atras y evantelo. El cerrojo se desprendera asl del armaz6n. 

Para armar la pistola. Precede en ssntldo inverse. 

Para descargar la pistola. Saque el cargador en la forma arriba indicada. Si queda aun un cartucho en la recamara, 
tire del cerrojo hacia atras. Esta operation sxtraera y expulsara el cartucho. At mafiiobrar con el arma tenga siempre 
cuidado de no apoyar el dedo en el disparador. 

INSTRUCCIONES IMPORT ANTES PARA EL ME J OR FU N CIO NAMIENTO DE LAS PISTOLAS 'STAR", 
MODELOS FR, CALIBRE .22, "LONG RIFLE" 

1. Todas las partes movibles deben ser ligeramente aceitadas. 

2. Limpie el cah6n y la recamara despues de disparar, La tormaclin de residues en la recamara puede causarfallos debido 
a que el cartucho no queda complatamente alojado en la recamara. El caftin y la recamara deben ser llmpiados desde 
atras, Evite la tirnpisza desde la boca. Frote siempre el exterior del arma desoues da su use con un pafSo ligeramente 
acaltado. 

Z. Para lograr majores resultados use cartuchos lubrificadcs. Evite el uso da cartuchos con bale sin lubrfflcar o que tengan 
talindaje de cobra. 

4. Debe tenerse cuidado para evitar que el cargador se aboiie o estropee da alguna otra forma. 

6. Cuando se desee practicar el tiro en seco se debe introducir un cartucho disparado en la recamara, puesto que de lo 
contrario la punla da la aguja de percusi6n golpeara contra el borde de la recamara y lormara una muasca. Esto estro- 
paarla al cafidn y ocasionaria tallos al amortlguar los subsigulentes oolpes de la aguja de parcusirJn, 
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PIEZAS COUPONENTES DE LAS PISTOLAS "STAR" MODBLOS FR, FR-SPORT Y FR-TARGET 



360101 Armazon. 361261 

010203 Botador. 371 2B1 

01020"! Pasador del botador. 381261 

010306 Percutot con su pata y pasador. 361365 

360309 Resort® del percutor. 011366 

360310 Plton del resorts del oercutor. 011368 
010311 Ej8 del percutot. 011369 
010*14 Fiador. 011370 

010415 Eje del fiador, 011371 

010416 Resort* del fiador. 011372 
010619 Dlsparador. 011374 

010520 EJe del dlsparador. 021374a 

010521 Resorts del dlsparador. 021374b 

010622 PltiSn del dlsparador. 021375 

010523 Blela. 021376 

010524 Eje da la bieia. 021377 

010623 Enganche del cargador. 381480 
010829 PMtlllo del enganche del cargador. 011483 
010630 Reeorte del enganchs del cargador. 021587 
360836 Saguro de aleta. 021583 
010838 PitSn del seguro de aleta. 011690 
010339 Resorts del seguro de aleta. 361895 

360941 Retenlda del cerrojo. 3S169S 

360942 PlhSn de la retenlda del cerrojo. 361897 

360943 Resorts de la retanlda. 0221140a 
011049 Enganche del cerrojo. 

011051 Resorts del enganche del cerrojo. 0221140b 

011163 Tubo del cargador . 

011154 El evador. 0221141 

011166 Resorts del cargador. 0221 142 

011157 Tapdn del cargador. 

011158 Enganche del fapon del caroador. 
361180 Baton de) eleuadar. 

1 Para modelos FR-SPORT y FR-TARGET eolamente. 

■ Se surnlnlstran bajo padldo especial para los modelos FR-SPORT y FR-TAR6ET onlcamenta. 

AL PEDIR P1EZA3 DE REPUESTO SIRVASE INDICAR EL MODELO DE SU PI9TOLA YSU NUMERO OE SERIE 

O MEN DIRIJASE AL COMERCIANTE QUE LE VENDIO EL ARM A 



Canon de 110 mm para mad. FR. 
Carbon de 150 mm para mod. FRS. 
Canon ds ISOtrim para mod. FRT. 
Cerrojo, 
Extractor. 

Pl ton del extractor. 

Resorts del extractor. 

Aouja de percuslon. 

Pasador de la aguia da percuslon. 

Resorts da Is agula ds percuslon. 

Mlra para el modelo FR/1.10 mm. 

■ Mira (para tiro de precision'! 
1 Mlra (para tiro a alluata). 

1 Tomlllo de mlra. 
i Base de mlra. 
1 Resort? de mira 

Gufa tope del resorts recuparador. 

Resorts recuparador. 
1 Puntaria. 

1 Tomlllo de punteria, 
Baqueta de llmpleza. 
Cacha derscha. 
Cacha Izqulerda. 

Tomlllo* da caches, 

1 Ftanco derscho dsl contrapeso para mod. FRS 

I m - , j „_ 

• Flanco Izqulardo del contrapeao para mod. FRS 

1 f ornlll'os del contrapeso para mod. FRS y FRT. 

■ Arandslas de tornlllos del contrapeso cam FRS 

Llave para tornillo Allen de »V (5 mm exagono). 



